FRANCISZEK KSAWERY BRZEZANSKI 


były kasyer c. k. Magistratu m. Krakowa, 


przeżywszy lat 91, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł dnia 20. czerwca 
159/. roku. 
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W żalu pogrążona zona wraz z Krewnymi zaprasza Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i pobożna 
Publieznosé na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie z domu pod |. 22 przy ulicy Szpitalnej 


we środę dnia 23. czerwca 1897. r. o godzinie 8. popołudniu. 


MSZA ŚWIĘTA 


odprawioną zostanie we czwartek d. 24. czerwca 1897. r. w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalskiego. Druk W. L. Anezyca i Sp. w Krakowie. 


